* * * 


* * * 


* * * 


99* 7* 2* 
**** 


AJ-D250 


AUDIO 


VC907-06 


VC/AJ-D250/B/AU,P/NW 
*** 


IPB DATA12 


4A 


17 


REF FRM1 


IC2003<7> 


IC2001<7> 


Ref No : 40000 Series. 


FS64 O 


13A 


TAPE REV H 


FR I 


IC2001<7> 
REF FRAME 


12 


14A 


2A 


5B 


15A 


4 
16 


4 
16 


18 


IC2003<7> 


O REC FRM 


FS64 IP 


P41001 


3B 


PB LEAP1 


26A 


PB FRM A 
15 
P41001 


25A 


16B 


P41001 


P41001 


P41001 


P41001 


P41001 


7 


OPB DATA 12 


6A 


FS64 


V1 AV IORD L 


V1 AV IOWR L 


V1 AV RST L 


V1 AV CS APRO 1 


V1 AV DATA 4 


V1 AV DATA 5 


V1 AV DATA 6 


V1 AV DATA 7 


V1 AV ADRS 8 


V1 AV ADRS 9 


V1 AV ADRS 11 


V1 AV ADRS 2 


V1 AV ADRS 1 


V1 AV ADRS 3 


V1 AV ADRS 4 


V1 AV ADRS 5 


V1 AV ADRS 6 


V1 AV ADRS 7 


V1 AV DATA 0 


V1 AV DATA 1 


V1 AV DATA 2 


V1 AV DATA 3 


IC2401-5<10> 


SYS IF 


12A 


129 


116 


BUFF MEM 
CTRL 


BUFF MEM 


IC2102,103<8> 


FRAME 
LOCK 


123 


127 


IC2001<7> 


BUFFER 
6 
14 
FRM5 


134 


ANALOG 


MONITOR 
OUT SELECT 


37 


METER 


130 


118 
CLK18 


136 


IC2101<8> 


11 
BUFFER 


IC2009<7> 


9 
REC FRM 


BUFFER 


IC2009<7> 


8 
12 
REC DATA12 


PB BCK 


O REC DATA 12 


LEAP FRM 


FOR A/V 
TIMING 


166 
CK45 
1/286 


1/1024 


FS 


D OUT 


VR IN2 


120 


7A 


AD RD 


AD WR 


PB FRM1 


IC2001<7> 


5 


FS64 PB 


P41001 


28 
A CNT CS 


8 
AV ADL[0-7] 
11 
AV ADRS[0-10] 


AD RD 


AD WR 


PONRST N 


3 


11 


8 
AV ADRS[0-10] 


AV AD[0-7] 


17B 


F END 


122 


F END1 


P41001 


2 


10A 


VR OUT2 


PB DATA 


126 


FS64 3 


40 


PB FRP1 


198 
SRC IN 


162 


161 


154 


155 


1/N 


COPBL 199 


20 
PB LRCK 
9 


PB FRF 


1/375 


DELAY 


MUTE 


INTERNAL 
SG 


C12 


19A 


19B 


V1 AV ADRS 10 


8 


P41001 


X101 16MHz 


6 


FS 3 


IFS 1-1 


P41001 


P41001 


23A 


23B 


22A 


22B 


21A 


21B 


20A 


20B 


P41001 


29A 


29B 


28A 


28B 


27A 


27B 


26B 


25B 


24A 


1 


IC2105<8> 


2 


3 


FS 


BUFFER 


2 
18 


IC2009<7> 


R12 


(NOT USED) 


5 
15 


IC2005<7> 


FS64 3 


FS64 


42 
31 


30 


FS256 


CK12 


10 


8 


11 


9 


43 
IC2104<8> 


1/2 
DIVIDER 


IC2303<9> 
9 


IC2304<9> 


11 
PLL 


5 
15 


IC2302<9> 


18 


11 
9 


24.576MHz 


IC2001<7> 


IC2005<7> 


X2301<9> 
AUDIO 
MASTER CLK(REC) 


1 


2 


3 


RATE 
CONV 


TP2301 


TP2302 


IC2001<7> 
18 
2 


IC2002<7> 


13 
7 


IC2005<7> 


13 
7 


FS 


IC2002<7> 
6 
14 


FS 3 


P41001 


9 
11 


IC2005<7> 


INH A 


2 
4 


IC2006<7> 


8 
12 


IC2004<7> 


P41001 


PB DATA 12 


IC2004<7> 


PB FRP 


P41001 


C18M CK 
2B 


FS256 0 


P41001 
IC2001<7> 
3 


P41001 
IC2002<7> 


8 
12 


RECFRP1 
4B 
REC FRP 
17 
3 


IC2003<7> 


IA DATA 12 


8A 


9A 


10 


11 
1 


IC2105<8> 


4 


FS 2 


FS L 


8 
12 


IC2005<7> 


IC2004<22> 


3 
17 


IC2009<7> 


4 
16 


17 
3 


IC2002<7> 


FS 0 
11A 


P41001 


P41001 


FS P 
5A 


DIGITAL (P3981-62A) 


(NOT USED) 


IC2005<7> 


6 
14 


IC2004<7> 


2 
18 


131 


BCK 


LRCK 


F END 


TAPE REV H 


IFS 11 


FS64 2 


9 


FS IP 


IFS256 11 


AV SYSCON(P60601-14A) 


DIGITAL (P3981-19A) 


DIGITAL (P3981-21A) 


DIGITAL (P3981-19B) 


DIGITAL (P3981-18B) 


AV SYSCON(P60601-23A) 


AV SYSCON(P60601-23B) 


AV SYSCON(P60601-17B) 


AV SYSCON(P60601-34B) 


AV SYSCON(P60601-27A) 


AV SYSCON(P60601-27B) 


AV SYSCON(P60601-26A) 


AV SYSCON(P60601-26B) 


AV SYSCON(P60601-25A) 


AV SYSCON(P60601-25B) 


AV SYSCON(P60601-24A) 


AV SYSCON(P60601-24B) 


AV SYSCON(P60601-33A) 


AV SYSCON(P60601-33B) 


AV SYSCON(P60601-32A) 


AV SYSCON(P60601-32B) 


AV SYSCON(P60601-31A) 


AV SYSCON(P60601-31B) 


AV SYSCON(P60601-30A) 


AV SYSCON(P60601-30B) 


AV SYSCON(P60601-29A) 


AV SYSCON(P60601-29B) 


AV SYSCON(P60601-28A) 


DIGITAL (P3981-17B) 


DIGITAL (P3981-20B) 


SERVO(P2001-3A) 


TBC(P3981-13B) 


DIGITAL (P3981-18A) 


TBC(P3981-12B) 


DIGITAL (P3981-76A) 


DIGITAL (P3981-20A) 


DIGITAL (P3981-17A) 


AV SYSCON (P60601-27A) 


124 


152 
121 


DEC 


NR 


BUFFER 


ENC 


22B 


IC704<6> 


CH1&2 
MIX 


TP701 


2 


IC702<6> 


13 


TP702 


P41002 


V1 CUE RP HEAD - 


5 
3 
7 


9 


EE 


5 
4 


Q604-6 
T602<5> 


IC601<5> 


Q610-12 


PB 
IC702<6> 


IC705<6> 


11 


14 


HSW 
REC 


TP602 


+ 


VR8<5> 


QR701,2 
<6> 


REC CURR 


REC EQ 
AMP 


OSC& 
CUE BIAS 
DRIVE 


QR603,4,7 
<5> 


LPF 


QR703,4 
<6> 


6 


1 


3 
IC701<6> 


8 


HSW 
PB 


1 


(4) 


P41001 


16B 


12 


6 
FL601<5> 


BIAS 
TRAP 


1 


QR605<5> 


OSC& 
ERASE 
DRIVE 


V1 CUE RP HEAD + 


P41002 


1 


10 


TP601 


Q2613-15 
T2601<5> 


21A 


V1 AV DATA 2 


Q608,9 
<5> 


PB EQ 
AMP 


V1 CUE BIAS ON 
V1 AV DATA 3 


22A 


V1 AV ADRS 1 


23B 


V1 CUE ERASE ON 


7 
3 
IC601<5> 


PB BUFF 
AMP 


V1 AV ADRS 2 


V1 AV DATA 4 


23A 


8 


P41002 


CTL E HEAD - 


VR701<5> 


V1 AV IORD L 


V1 AV ADRS 9 


IC703<5> 


PB LEVEL 


V1 HS CUE REC 
21B 
V1 HS CUE PB 
20A 


V1 AV DATA 1 


V1 CUE PB REC N 
20B 
V1 AV DATA 7 
V1 ME H 
29A 


V1 AV DATA 0 


V1 NR ON L 
29B 


V1 AV DATA 6 


V1 SEARCH L 
25A 
V1 CUE EE PB N 
19A 


3 


V1 AV DATA 5 


19B 


PIO 


V1 AV IOWR L 


V1 AV RST L 


(3) 
(2) 


IC510<1> 


(1) 


(1) 


(2) 


(3) 


FL701<6> 


5 


AV SYSCON(P60601-27A) 


AV SYSCON(P60601-27B) 


AV SYSCON(P60601-26A) 


AV SYSCON(P60601-26B) 


AV SYSCON(P60601-25A) 


AV SYSCON(P60601-25B) 


AV SYSCON(P60601-24A) 


AV SYSCON(P60601-24B) 


AV SYSCON(P60601-33A) 


AV SYSCON(P60601-33B) 


AV SYSCON(P60601-29A) 


AV SYSCON(P60601-23A) 


AV SYSCON(P60601-23B) 


AV SYSCON(P60601-17B) 


P41002 


5 
CUE E HEAD - 


P41002 


7 
CTL E HEAD + 


P41001 


47-50A 
UNREG +12V 


NSTD H 
31B 


32B 
INCF 


EE VIDEO H 
33B 


34B 
WIDE ON L 


WIDE L 
35B 


36B 
ENV FLG 


SIG DET L EE 
32A 


25A 
V1 AV ADRS 9 


26B 
V1 AV ADRS 8 


29B 
V1 AV ADRS 2 


V1 AV ADRS 1 
29A 


16B 
V1 AV RST L 


V1 AV IOWR L 
19B 


V1 AV IORD L 
19A 


20B 
V1 AV DATA 7 


V1 AV DATA 6 
20A 


V1 AV DATA 5 
21B 


V1 AV DATA 4 
21A 


22B 
V1 AV DATA 3 


V1 AV DATA 2 
22A 


V1 AV DATA 1 
23B 


V1 AV DATA 0 
23A 


P41001 


P41001 


77A 
CH1 LINE IN 


CH2 LINE IN 
79A 


PIO 


(4) 
CUE INSEL 


IC510<1> 


BIAS 


CH1&2 
MIX 


IC706<6> 


BUFFER 


IC707<6> 


CH1 INPUT 
LEVEL 


CH2 INPUT 
LEVEL 


VR3<2> 


VR4<2> 
AMP 


IC25<2> 


TP6 


REC 
LEVEL 
CONTROL 
AMP 
BUFFER 


IC16<2> 
IC18<2> 
IC20<2> 


19 
1 
6 
1 
5 
7 


TP7 


REC 
LEVEL 
CONTROL 
AMP 
BUFFER 


IC17<2> 
IC19<2> 
IC20<2> 


19 
1 
6 
1 
3 
1 


12 


12 


EMP AMP 


IC21<2> 
5 
1 


EMP 
ON 


QR5,6 
Q3<2> 


EMP AMP 


IC23<2> 


5 
1 


EMP 
ON 


QR7,8, 
Q4 
<2> 


AMP 
3 
1 


VR302 


EE LEV CH2 


AMP 
3 
1 


VR301 


EE LEV CH1 


BUFF 


IC502<1> 


BUFF 


IC504<1> 


BUFF 


IC505<1> 


8 


5 


2 


PIO 


BUFFER 


IC203<3> 


IC203<3> 


4 
16 


5 
15 


2 
18 


3 
17 


6 
14 


BUFF 


TP210 


V1 DARD L 


8 


6 


9 


7 


5 


IC202<3> 


TP206 


TP207 


18 


17 
3 
1 
BUFFER 


IC205<3> 


3 
1 
BUFFER 


IC204<3> 


DE 
EMP 
ON 


QR202,3 
Q201<3> 


DE 
EMP 
ON 


OUTPUT 
LEVEL 
ADJ 


OUTPUT 
LEVEL 
ADJ 


IC204<3> 


IC205<3> 


VR201 


CH1 OUT LEVEL 


VR202 


CH2 OUT LEVEL 


5 


5 


7 


7 


12 


13 


14 


IC301<4> 


3 


5 
4 


IC301<4> 


BUFFER 


IC22<2> 


BUFFER 


IC24<2> 


6 


6 


TP5 


TP4 


16bit 
A/D 


1 


2 


27 


28 


16 
BUFFER 


IC11<2> 


6 
14 


BUFFER 


IC11<2> 


4 


3 


5 


2 


15 


14 
17 


16 


15 


18 


20 


10 


TP3 


CH1 
OUT 
SEL 


CH2 
OUT 
SEL 


D/A 


TP301 


TP302 


BUFFER 
3 
7 


BUFFER 
3 
7 


IC304<4> 


IC305<4> 


Q301<4> 


Q302<4> 


V1 A REC VR 
(0-11) 


IC302<4> 


IC303<4> 


1,5 


4 


2 


9 


10 


3 


1,2 


5 


4 


10 


9 


3 


MUTE 
ON/OFF 


QR301<4> 
D301 


BUFFER 
5 
7 
IC311<4> 


BUFFER 
3 
1 
IC311<4> 


IC310<4> 
7 
5 
BUFFER 


IC310<4> 
1 
3 
BUFFER 


IC309<4> 
7 
5 
BUFFER 


SQUARE-LOW 
COMPRESSION 
AMPLIFIER 


2 


5 


12 


IC312<4> 


Q310<4> 


Q309<4> 


Q308<4> 


IC309<4> 
1 
3 
BUFFER 


Q307<4> 


14 


9 


VR303 


CH1 METER 


VR304 


CH2 METER 


CH2 MUTE 
ON/OFF 


D307<4> 
QR302,Q311 


CH1&METER 
MUTE ON/OFF 


D303,304<4> 
QR304,Q306 


P ON 
MUTE 


D302<4> 
Q304,305 


IC507<1> 


IC510<1> 


8 


5 


2 


8 


5 


2 


BW L 
30B 


P41001 


CH1 LINE OUT 
61A 


P41001 


CH2 LINE OUT 


P41001 


63A 


P41001 


69A 
CH1 HP OUT 


CH2 HP OUT 
71A 


P41001 


65A 


P41001 


CH1 METER 


CH2 METER 


P41001 


67A 


IC509<1> 


V1 CH1 DE EMP ON 


V2 CH1 DE EMP ON 


V1 SEARCH L 


V1 MUT H 


MUT H CH2 


V1 MON CH2 


V1 MON CH1 


V1 P ON 


V1 EMP ON 


LEAP FRM 


O REC FRM 


PB FRM1 


FR1 


REF FRM1 


F END1 


*******40% 


REAR JACK(P702-8) 


REAR JACK(P702-1) 


P41002 


4 
CUE E HEAD + 


CTL ERASE 
HEAD 


CUE ERASE 
HEAD 


RF (P5000-9C) 


DIGITAL (P3981-21B) 


AV SYSCON (P60601-27B) 


AV SYSCON (P60601-26A) 


AV SYSCON (P60601-26B) 


AV SYSCON (P60601-25A) 


AV SYSCON (P60601-25B) 


AV SYSCON (P60601-24A) 


AV SYSCON (P60601-24B) 


AV SYSCON (P60601-23A) 


AV SYSCON (P60601-23B) 


AV SYSCON (P60601-17B) 


AV SYSCON (P60601-33A) 


AV SYSCON (P60601-33B) 


AV SYSCON (P60601-30B) 


AV SYSCON (P60601-29A) 


VR601 


FS64 IP 


FS64 O 


IC306<4> 


IC10<2> 


IC306<4> 


PIO 


PIO 


EE AUDIO2 H 


EE AUDIO H 


FS64 O 


ACNT CS 


AV SYSCON(P60601-16A) 


AV SYSCON(P60601-55B) 


REAR JACK (P702-3) 


REAR JACK (P702-6) 


FRONT (P65001-21) 


FRONT (P65001-23) 


FRONT (P65001-11) 


FRONT (P65001-13) 


VIDEO I/O (P30101-47B) 


VIDEO I/O (P30101-46B) 


VIDEO I/O (P30101-45B) 


VIDEO I/O (P30101-42B) 


REAR JACK (P701-12) 


REAR JACK (P701-4) 


RF (P5000-17A) 


VIDEO I/O (P30101-32B) 


TBC (P3981-41B) 


CUE R/P HEAD 


99* 7* 6* 
* 


V1 ADSD 12 


V1 DASD 12 


V1 BCK 1 


V1 MCK 1 


V1 WCK 1 


(5) 
(6) 


(5) 
(6) 


HORSAY PRINTING CO.,LTD.(CAD ROOM) 


**** 


*** 


****** 


** NO. 


** NO. 


*-** 
*****(P) 


***** 


** 


** 


** 


** 


